2018 年 4 月 3 日 
東日本 旅客 鉄道 株 式 会 社 


中 央 快速 線 等 へ の グリ ー ン 車 サ ービス 開始 時 期 お よび 車内 トイ レ の 設置 に つい て 


〇 2020 年 度 の サー ビス 開始 を 目指 し て いた 中 央 快速 線 等 へ の グリ ー ン 車 サ ービス 導入 は 、 バ リア フリ 
一 等 の 他 施 策 と の 工程 調整 や 関係 箇所 と の 協議 等 に より 、 サ ービス 開始 時 期 を 延期 し て いま し た 。 


〇 この た び 、 2023 年 度 末 の サー ビス 開始 に 向け 、 工 事 に 着手 し ます 。 


〇 また 、 お 客 さ ま サ ービス 向上 を 目的 に 、 中 央 快速 線 の 列車 お よび 青梅 線 の 一 部 列車 に トイ レ を 設置 
する こと と し 、2019 年 度 未 以降 の 使用 開始 に 向け 、 設 置 工事 に 着手 し ます 。 





1 グリ ー ン 車 サ ービス 開始 時 期 
・2023 年 度 未 の サー ビス 開始 を 予定 し て いま す 。 
※ サ ービス 開始 の 詳細 な 時 期 に つい て は 、 別 途 お 知ら せ し ま す 。 


2 グリ ー ン 車 へ の 両 引き ドア の 設置 
東京 駅 に お ける 短 時 間 で の 折返 し や 、 各 駅 で の スム ー ズ な 乗降 を 可能 と する た め に 、 グ リー ン 車 の 
乗降 ドア を 片 引 き ド ア か ら 両 引き ドア (出入 り 口 幅 810 mm か ら 1.300 mm) と し ます 。 


3 普通 車 へ の トイ レ の 設置 
・ 中 央 快速 線 (E233 系 通勤 電車 (オレ ンジ 帯 の 電車 )) お よび 、 中央 快速 線 と 直通 運転 を 行う 青梅 線 の 
全て の 列車 の 普通 車 に トイ レ を 設置 する 工事 を 、2018 年 度 以降 、2023 年 度 まで 順次 行い ます 。 
・ ト イレ 設置 が 完了 し た 列車 に つい て は 、 2019 年 度 末 以 降 に トイ レ が 使用 で きま す 。 


4 工事 概要 
・ グ リー ン 車 運行 区 間 の 全 44 駅 及び 車両 基地 等 に お いて 、 運行 に 必要 な 駅 改良 工事 や 線路 改良 ・ 
信号 改良 工事 等 を 実施 し ます 。 


・ グ リー ン 車 116 両 (2 両 x58 編成 ) を 新造 し ます 。 
・ 車 内 トイ レ 設 置 に 必要 な 車両 基地 等 の 改修 工事 お よび 車両 改造 工事 を 実施 し ます 。 





中 央 快速 線 233 系 中 央 快速 線 グ リー ン 車 イメ ー ジ 


別 紙 
【 グ リー ン 車 運行 区 間 お よび 列車 】 


・ 中 央 快速 線 ( 東 京 大 月 間 ) :E233 和 糸 通 勤 電 車 ( オ レン ンジ 帯 の 電車 ) で 運行 する 全て の 列車 
* 青 梅 線 ( 立 川 < 青 梅 間 ) : 中 央 快速 線 と 直通 運転 を 行う 全て の 列車 


グリ ー ン 車 運行 区 間 





八 高 
〇 高 骸 川 
、 内 。 青梅 。 ・ 一 中 一 グリ ー ン 車 運 行 区 間 
青梅 線 mmm mm 人) ナー 〇 ケ 崎 
五日市 線 の ・・・・・・ や O 拝島 
高 立川 人 京 
定 ま 生 大 月 高尾 八王子 立川 新宿 。 重 京 
O 
河口 湖 


【 グ リー ン 車 連結 位置 ・ ト イレ 設置 位置 】 
・ 東 京 寄 りか ら 4 両 目 ・5 両 目 に 2 階 建 て グリ ー ン 車 を 連結 し 
4 両目 の グリ ー ン 車 ・6 両 目 の 普通 車 に トイ レ を 設置 
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